WikipediE 

Itonama 


Itonama je jazyk, kterým hovoří domorodí 
obyvatelé v departementu Beni v Bolívii. Je to 
izolovaný jazyk. Přesto byl dříve zařazován 
mezi tzv. makro-čibčské jazyky. Je to vysoce 
ohrožený jazyk, protože počet jeho mluvčích 
nepřekračuje 15 osob. 



Itonama 

Počet mluvčích 

není znám 


Postavení 

Regulátor 

není stanoven 

Úřední jazyk 

není úředním 


Kódy 

ISO 639-1 

není 

ISO 639-2 

není 

ISO 639-3 

ito 


Některá data mohou pocházet z datové položky. 
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